KEI 


WILDER KAISER BRIXENTAL 


Westendorf 


SKIBUS ZUM NULLTARIF / FREE SKIBUS SERVICE 
FAHRPLAN / TIMETABLE 


gültig voraussichtlich vom 25.12.2021 bis 03.04.2022 


Abfahrt (zur Gondelbahn Westendorf - Alpenrosenbahn) 


von Zaussinger (Kreuzung) 8:10 9:28 10:28 11:10 13:48 

von Hotel Bichlingerhof 8:13 9:30 10:29 11:08 13:47 

von Hotel Brixentalerhof(Bichlin 8:15 9:31 10:31 11:07 13:46 

von Hotel Austria 8:15 9:31 10:31 11:06 13:46 

von Bahnhof-Gsth.Aschenwald 9:25 10:25 11:14 13:49 

von Moosen - Heisenhof 8:50 10:00 

von Campingplatz 8:45 9:55 11:30 13:07 14:00 

von Ort- Billa 8:17 8:56 9:32 10:05 10:32 

von Ort- Dorfstüberl 11:05 

vor Hoei Schermer 8:19 9:33 10:06 10:33 11:32 14:03 
8:59 13:10 

von Burgweghof 8:28 10:15 10:45 11:43 13:25 

von Windau Lodge 8:30 9:40 10:16 10:47 11:45 13:27 

von Holzham - Niedernbichl 8:31 9:41 10:17 10:48 11:46 13:28 
9:10 

Rückfahrt (von Gondelbahn Westendorf - Alpenrosenbahn) 

nach Hotel Austria u.Bichlingerstr. 11:00 13:40 15:00 15:45 16:30 

nach Bahnhof-Gsth.Aschenwald 11:00 13:40 15:00 15:45 16:30 

nach Hotel Schermer 11:40 13:15 14:45 15:30 16:15 17:00 

nach Ort - Dorfstüberl 11:00 11:50 13:40 15:00 15:45 16:30 

nach Campingplatz 11:00 13:40 15:00 15:45 16:30 

nach Moosen - Heisenhof 15:00 15:45 16:30 

nach Holzham - Niedernbichl 11:40 13:15 14:45 15:30 16:15 17:00 

nach Windau Lodge 11:40 13:15 14:45 15:30 16:15 17:00 

nach Burgweghof 11:40 13:15 14:45 15:30 16:15 17:00 


Bedarfsbedingte Änderungen des Fahrplanes bleiben vorbehalten! 


